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kiihlung); ist dagegen dv negativ (Verdichtung), so wird dT positiv (Erhitzung). Dieses Ergebnis wurde in Abschn. 24 auf andere Weise gewonnen.
Die Gleichung der Druck-Volumenkurve folgt aus
mit S — £ = 0 zu
oder mit & — —        •=- =
Cv          Po
pvk=p0v()k.    (Vgl. Abschn. 24.)
In gleicher Weise folgen aus den beiden anderen Ausdriicken fiir die Entropie am Ende von Abschn. 27 die schon aus Abschn. 24 be-kannten Beziehungen
T      fp\hl         ,     T      /*» \fc-i
3.   Zustandsanderung bei konstantem Druck. Vgl. Abschn. 20.
Die allgemeine Form el
S — S0 = 2,303 cv (logP + k log V] \     PQ              VQ'
p geht mit p = pQ, also log~==03 uber in
Po
oder mit
= 2,303 <• log —
~
JLQ
Im Entropie-Temperatur-Diagramm wird also diese Zustandsanderung durch eine logarithmische Linie dargestellt, A' Bf (Fig. 48). Die unter A'B' liegende Flache ist die wahrend der Zustandsanderung zugefiihrte Warme
